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नई दिल्ली, 12 भून , 1986 

NOTIFICATIONS 

No. 334 /86 - CENTRAL EXCISES 
अधिमूचनाएं 

GSR 844 (E ). - In oxorcise of tho powers conferred by sub 

rule (1 ) of rule 8 of the Central Exciso Rules, 1944 , the Central 
मं . 3.34/ 86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

Govoromoot loroby makos the following furthor amendmont 
मा . का . नि . 844 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क नियम , 1944 

in the notification of the Governmont of India in tho Ministry 

of Finance ( Department of Revenus ) No . 221 / 86- Contral 
के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त गास्तियों का प्रयोग करते 

Excisos, dated the 2nd April , 1986 , namoly :- - 
इए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( रामस्व विभाग) की अधिसूचना म 

In thy Tablo annorod to tho said notification, after Sl. No . 
221/ 56-फेद्रिय उत्पाद शुल्क , तारीब 2 अप्रैल , 1986 में निम्नलिखित 

9 and tho ontries relating thereto , the following Sl. No . and 
और मंगोश्रम करती है , अति 

cutrlos shall be inserted , namely : 
उक्त अधिसूचना में उपाय सारणी , क्रम स . 9 और उससे 
पधिन प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम में . और प्रविष्टिया 

___ 32 .07 Enamel frit, 73 . 08 Evamolware. " 
मंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् -- -- 

or 73 . 08 Metalware 
. .... . . . . . . .. . - - - - ---...- . - . . 

[ F. No. 357/14/86-TRUI 
( 1 ) ( 2) ( 3 ) 

( 5 ) 

गं . 335/ 86मेन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
• 10. 32 . 07 या इनेमल फिट , मेटलवेयर 73 . 08 इनेमल वेयर । " 
73 . 08 

सा . का . नि . 815 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1886 का 5) की 
[ फा . सं . 357/ 14/ 86-टी . पार . . ] 

अनुसूची के शीर्ष मं . 70. 10 के अंतर्गत आने वाले काम के ग्लोमों और 
366 GI/ 86 


- 


- 


। 
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ले क्यों जया ललनों के लिए काम को विनियों को , उ प्रभुसषी 
में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन पर उग्रहणीय समस्त उत्पाव- गल्क से 
घट देती है । 

[ फा . सं . 357/ 14/ 86-टीग्रार यू 


. . . . .. . . . .. . 


. 


. . . . 


. 


. 


. . 


. 


No . 335 / 86- CENTRAL EXCISES 


- - 


GSR 845( E). - In exercise of the powers conferred by sub 
rulo ( 1) of rulo 8 of the Contral Excise Rulos, 1944 , the Contral 
Govornmonthoroby exempts glass globes and glass chimneys 
for lamps and laterns, falling under heading No. 70 . 10 of the 
Schoduld to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) 
from tho whole of the duty of oxcise leviable thoroon which 
is specified in tho said Schodule . 

| tf No. 357/14/ 86-TRU] 

मं . 336/ 86 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
मा . का . नि , 846( 4 ): - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग . 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टरिफ अधिनियम , 1985 ( 1886 का 5 ) 
की अनुसूची के उप -शीर्ष से , 5108- 00 के अंतर्गत पाने वाले, भिद्युत की 
महायता के बिना विनिर्मित, नकरी के बालों (मोहर) के फैमिकों को , उक्त 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुमार उमपर उग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क 
से छूट देती है । 

[फा० सं० 351/ 14/ 88 - टमारयू ] 

गौतम रे, भग सचिव 


तर मि में 4 बारी में प्रम सं .15 नीर उससे 
सबंधित प्रविष्टियों के परावत , निम्मसिबित क्रम सं . र प्रविष्टियां 
मंतःस्थापित की जाएंगी , मर्थात् :- -- 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
" 16. 44. 04 काष्ठ वेनियर 44. 06, 44. 07, काष्ठ की वस्तुए " 

44 . 08, 44 . 00 
या 44. 10 

[ फा .से . मी . 22/21/ 80-टीपार न] 

के . एस . कटगिरि , मकर सचिन 
NO . 338 /86 -CENTRAL EXCISES 
GSR 848( E );- In exerciso of the powers conforred by sub 
rulo (1 ) of rule 8 of tho Coatral Exciso Rules , 1944 , tho Contral 
Govrnment hore by make the following further amendment 
in the notification of the Government of India in tho Ministry 
of Financo (Dopartment of Rovonvo ) No . 225 /86 - Contral 
Excises, datod the 3rd April, 1996 , namely in 

In the Tablo Annoxad to the said notification , after S .No . 
15 and tho ontrios rolating therotus , the following S .No . and 
antries shall be insortod , namely : 
(1 ) ( 2 ) ( 

443 ) 
"16. 44. 04 Wood 44 . 06 , Articles 

Venecrs 44 . 07, of wood . 

44 . 08 , 44 . 09 

or 44 .10. 

[ F. No . B. 22 /21/ 86-TRY 
K . S. VENKATAGIRI, Under Secy . 


No . 336 / 86- CENTRAL EXCISES 
GSR 846 ( E): - In exercise of the powers conferred by sub 
rulo (1 ) of rulo 8 of tho ContralExcise Rulos, 1944 tho Central 
Govornmont horeby exompts mohair fabrics manufactured 
without tho aid of powor and falling under sub -heading No . 
5108. 00 of the Schedule to the Contral Excise Tariff Act 1985 
( 5 of 1986 ), from the whol.! of the duty of excise leviable 
thruin which is spocified in tho said Schedulo . 

F . No. 357 / 14 / 86 -TRI 
GAUTAM RAY, Under Secy. 


से 3 37/ 86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
__ सा . का . नि . 847( अ ): केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप-नियम ( 1 )द्वारा प्रदत सक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) 
की मनुसूची के मीर्ष से . 25. 05 या 68. 07 के अंतर्गत मानेवाले Rभ्रफ 
और अभ्रक की वस्तुओं को , उक्त मनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन 
पर उग्रहणीय ममस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है । 

[ फा . सं . 354/ 15/ 86-टीपारयू ] 
NO . 337/86 - CENTRAL EXCISES 
GSR 84715 ). - - In exorcise of the powers conforred by 
sub -rulo (1 ) of rulo 8 of the Contral Excise Rules, 1944, tho 
Central Govornmont heroby exempts mica and Articles of 
mica, falling under heading No . 25. 05 or 68.07 of the Schedule 
micro adhine underciea diaria.cat 
to the Contral Exciso Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), from tho 
whole of the duty of oxciso loviable thoroon which is spocitled 
in the said Schedule . 

EFINO. 354/15/ 86 -TRI] 

सं . 338/ 86 केन्द्रीय उत्पाद- गुल्क 
सा . का . नि . 848 ( प ):--- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं . 225/ 80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ,सारीख 3 अप्रैल, 1986 में निम्नलिखित 
और संशोधन करती है, अर्थात् : 


सं . 339/ 80-केन्द्रीय उत्पादक 
सा . का . नि . 848 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , इससे उपायय सारणी में मिनिविष्ट वर्णन के और केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1988 का 5) की अनुसूची 
के मध्याय 90 के अंतर्गत मपमे वाले , चिकित्सीय और सम्यपिकिस्मीय 
यंत्रों और उपकरणों तथा उनके पुर्जा और चपसाधनों को , २. सूची में 
विनिविष्ट के अनुसार उन पर उग्रहणीय समस्त . उस्काद - शुल्क से दूर 
देती है । 

अनुसूची 
क : प्राण रक्षक सपस्कर 
( 1 ) " अवशोषित बंध्या जिलेटिन -हीमो म्टेरिफ प्रभाग सहित( स्पाजेस्टन ) 
( 2 ) प्रास्ट्रेलियाई एन्टीअन बाई किर 
( 3 ) निर्देशक तारों सहित हबके वेटर 
( 4 ) हद् संवाहक सीपन . 
( 5) देसपाहिफा विशेष यंत्र , पति: -- 

(i ) ह. पाप्मायन लभुननि 
( ii ) वियुत या गैस मे प्रचलित प्रकरण 

कतक ( स्टर्नस कटर ) 
( iii ) पाम अभिलेखन के 

उच्चदाब स्टॉप काफ 
और अनुयोजक ( कने . 


( iv ) धूमय कुमकुर मंबहन गप( स्क्यूलर मुलडॉग गन्नैप ) 
( v ) संवहन बसप 
( vi ) सीधी और मुड़ी हुई संबन कैंचियां 
( vii ) एन्युरिष्म ( नाड़ी विज्ञान ) के लिए मिनप और संबिका 
पाप चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली विकप बाली चिमटिमा 


[ भाग II - Tण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 


- 


- 


( 7 ) संपादित वायू स्पसन नपकरण और प्राय स्खलन उपस्वार । 
( 0 ) कतरिक मीर बासस प्रयोग के लिये विष्म धारा विरेशायक 

सबा गति प्रेरक और उसके उपसाधन गिमके अंतर्गत रोगी 
फेबिल , 45मि . मी . और 55 मि . मी . ग्राकारों के अतिरिक 
चिरेशायक पेविम भी हैं किन्तु जिसके अंतर्गत निम्नमिसिन 

नहीं है : - - 
( क ) र मानिटर 
( घ ) काडिओस्कोप 
( 4 ) हर प्रकार का इलैक्ट्रोकाभिमोग्राफ मानिटर 
( 4 ) इलैक्ट्रोकाधियोपाफ अभिलेस और दिष्ट धारा गिरेमायक 

के निम्नलिखित संघटक ,मत्:--- 
( i ) संबंध 
( i ) विसर्जन बाई रिले 
( iii ) उच्च बॉल्टता स्थिति परिवर्तक , लपीला सार । 

( iv ) पोलिस्टर कागज विसर्जन संधारित । 
9. महापमनी शिरा केवि के लिए एक भार प्रयोग योग्य और बार 

बार प्रयोग योग्य लघु नलिका और उसी प्रकार की धमनी 

और रक्त कोशिका । 
10. भन्स: पबास मलिका । 
11. ई . टी . नलिका और सावा लाल रबड़ कफ की हुई लाल रमह । . 

पी वी सी कफ की हुई भार उच्च बाप निम्न मायतन । 
पी पी सी कफ को हुई और निम्न वाय साधारण प्रायतमाम 

और मावा पी पी सी । 
12. एपिड्यूरल केमेष्टर 
13, हेमोडायलाजर और उसके उपमाधन पुर्ने । 
14. स. -फेफड़ा मशीन और उपसाधन जिसके अंतर्गत Y और सीधे 

संबंधन, ऊष्मा विनिमायक, धमनीय और मिरा रिजर्वापर और 

फिस्टर । 
18. ह. पाल्म प्रोस् मिस जिसके अंतर्गत बाल्य कम भी है । 
16. मायकर 
17. हाइट्रोकेफस शंट 
18. हाइपर-पोरिक मासीजन घबर-उपसाधन और फालतू पू 
19. फोबार्टी और एगोसेक्टामी कपेटर । 
20. मन्तरोफेय हद् गनिप्रेरक और उपमाधन 
21. विशेष प्रमस्तिष्क एंजियोग्राफी और रीव जिवोग्राफी के पन्न --- 

धमनीय कयेटर और निदेशक तार 
22. मन्तःह.यू पैबंद 
33. अन्तः सिा सधु नलिकाएं और लम्बी अवधि सक उपयोग के 

लिए नलिकाए । 
24. माक्स पाल 
25. नेबुलाइजर 
26. अन्तराबिलय अन्वेषण चिकित्सा के लिए ओनेम्या जिपिर 
27. पराश्रय लिचोदाइट प्रावि सहित , लगातार सिंचन और चूषण 

से स्वायाप्रेमी पुस्मकेमुव के लिए सपा गुर्दा पपरियों को 

सामाप्रेमी मप से हटाने के लिए सम्पक्रिय सेट । 
28. कोलेमटोमी करने के लिए मासटोमी उत्पाद ( साप्रिन ) इलिमा 

स्टोमी यूरेद्रास्टामी इलिमल कंडमूट रेस्टामी स्टोमा केम , जैसे, पैले , 
पटिया , मासजक सीले या जिस्म या गैले डासेजक हटाने के वारते , 
लचा रोधी माइक्रोपायर सल्यक्रिया देप, थैले को भव करने के 
वास्से क्लेप कागया सौस पेस्ट या पूर्ण, सिंचन मेट प्लास्टिक 
या रसद की फेम मोटे, फ्लंग, पुरुष या महिला मूनीय रोधी 
सेट , बचा पित्त , मागों में या सेटों में 


29. प्रामीणनेटर और निम्नलिखित उपसाधम : 

(i ) धमनीय शिरा मलिका ( ट्युगि ) 
___ ( i) लघु सका 

(iii ) फिल्टर 

( iv ) सूक्ष्मरूपकर्म के लिए मिलेस्टिक मलिका 
30 गतिप्रेरक तार ( पेसमेकर मायर ) 
31. गनिप्रेरक के लिए रोगी केबिल 
32. रक्त संरक्षण हेतु प्लास्टिक के थे और उसके संघटक 
33. प्लास्टिक के एक बार प्रयोग 3 मार्गी सबंधक 
34. सुवाहा भैसरामिक धनात्मक, बससन वाष उपकरण और उपसाधन 
35. पलमोपलेटर 
36. श्वसित जिसमे अन्तर्गत बातायन भी है, और उपसाधन जिसके 

अन्तर्गत मेलाइभर, मगधन , प्रबसिन और रोगी संमंधन मलिकाओं 

के वातायन और राबंधन भी हैं । 
37. सेनजीटेक मलिकाएं प्लास्टिक और धातु दोनों की 
38. मर रोधी औषधि के धं में फाण्ट वेने के लिए लघु मुवाल पम्प 
18. भूषण कैपेटर 
40. ट्रेफियास्टोमी नलिकाएं.... प्लास्टिक और धातु दोनों की 
41. सादा पी बी सी की देकियोस्टोमी नलिकाएं 

लघु वाय पी वी सी 
साक्षा मालरजा, और 

कफ की हुई लाल र 
42. पाव को मानिटर करने के लिए दुधीना 
43. संवाहक प्राफ्ट 
44. बिभिन्न प्रकार के हद् कयेटर जिसके अंतर्गत मानन गिवा 

वाले दोहरे मानवीय और सापता थेटर और पी टी 

मी ए कयेटर भी है । 
45. निश्चेतना उपकरण के साथ प्रयोग के लिए बातायन 
म. शीर्षक में प्रविनिविष्ट प्राण रक्षमा उपस्कर 

कोई अन्य उपस्कर जिसके अन्तर्गन से उपस्करों के उपसाधन या फालतु 
पुर्षे या दोनों पाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा महामिदेणक , उपमहानिदेशक 
या महायक महानिदेशाफ नई दिल्ली द्वारा प्राण रक्षक उपस्कर , 
उपसाधन या फास पुर्ने प्रमाणित किया जाता है और जिसकी बाबत, 
इमसे उपायस प्ररूप में इस माशय का एक प्रमाणपन केन्द्रीय उत्पाव 
गुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या सहायफ कलक्टर 
को स्वीकार्य यह पचन वध दिया जाता है कि ऐसा प्रमाण-पत्र सहायता 
कलस्टर धारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और 
ऐमा न हो सकने पर उस पर उग्रहणीय शुल्क का संवाय किया जाएगा । 

प्रम्प 
प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
मारा सिनिमित . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . ( उपस्कर का नाम जिसके अन्तर्गत 
मे जपस्कर गा उप साधन या फामतु पूआ या दोनों है ) उपस्फर 
उपमाधन फासतु पुर्मा, प्राण रक्षा उपस्कर उपसाधन या फालतु पूर्मा और 
इम पर उत्पाद मृल्फ संदाय में छूट की सिफारिश की जाती है । 

हस्ताक्षर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक / 
उप महानिदेशक महायक महानिदेशक 
नई दिल्ली 
[ फा . सं . वी . 27/ 34/ 86 डी पार. ] 

गोमम रे, अबर मचिय 
No. 337 /CENTRAL EXCISES 
GSR 849 PD.. -In exercise of the powers conferred by sub . 
ruld (1 )of rul 8 of th : Cintral Excise Rules, 1944 , the Central 
Government hr by ex . mpty medicaland surgical instruments 
and apparatus and parts and accessories ther of the 
description sp . cified in the Sch : dul , hercto annex d und 
falling within Chapter 9/) of thr Schedule to th Central 
Excise Tariff Act , 1985 (5of 1986 ) , from the whol - of the 
duty of excisc leviable therron which is specified in the said 
Schedulk . 
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SCHEDULE : 
A . Life Saving Equipments 
1 . Absorbable sterile Glutin with Haemostatic cffects 

(SPONGOSIAN )" . 
2 . Australia Antigen Bia kit. 
3. Cardiac Catheters with guldewlrce . 
4 . Cardic Vascular Sutures . 
5 . Cardiovascular sp :cial instruments , namely --- 

(i) Coronary Perfusion Cannulae . 
( il ) Eloctrical or Gas Operated Stemal Cutter . 
( iii) High Pressure Stop Cocks and Connectors for 

pressure rçoording . 
(iv , Vascular Bull-dog Clamps . 
( v ) Vascular Clamps . 
( vi) Vascular Scissors Straight or Angicd . 
(vii) Vascular Nucdle Holders . 
(viii) Vascular Tissu Porceps. 
6 . Clips for Anourysamsand clips applying forcep « in Neuro 

Surgery. 
7. Compressed Air Aroa thiog Apparatugand other treathing 

cquipments . 
8 . D .C . Defibrillators internal and external use and Pace 

Makers and th : ir accessories including patiunt cable , in 
ternal Dofibrillators Paddles 43 mm and 55 mm sizes but 
excluding 
(a ) Cardiac Monitors 
( b ) Cardioscopes 
(c ) B. C .G . Monitors of any type 
(d ) B .C .G . Rocorder 
and th : following components of D . C . Defibtillators, 


namcly - 


(i) Connector 
( li) Discharg "/D :mp R : lay 
(iil ) High Voltage Retrectablo , Ptuxiblo Wire . 

(iv ) Pely : ster/Papir Discharge Capicitor. 
9 . Dispönsable and non - disp - nsable co mula for Agrta 

Vanae cavae and similar veins and blood vessels . 
10 . Endotrachzaltube. 
11. E . T . Tube an plain Red Rubber. 

Cuffod Red Rubber 
PVC Cuffed and high pressure low volume. 
PVC Cuffed and low pressure normal volume, and 

PVC plain . 
12 . Epidural Catheters , 
13 . Haemodialysers and accessorlas /spires thereof. 
14 . Heart Lung Machine and coussories including Y and 

straight connections, II at exchanger, arterial and v ,nous 

reservoirs and Oltcrs . 
15 . Heart valu : prosth :sis including valve frames . 
16 . Humidifars. 
17. Hydrocephalus shunts . 
18 . Hyp :r -Biric Oxyg :n chambor-accessories and spares . 
19 . Fogarty and embol. ctamy cathetors . 
20 . Implantabl , Cisdiac Pac :maker and accessories . 
21. Intr1-dit : rial cathites and guidewir : s for selectiv : Cure 

bralangiography and spinal angiography, 
21 . Intra -Cardłac patches. 
23. Intra vzncus Canulae and tubing for long term use. 
24 . Marl: x Mush . 
25. Nebulizers . 
26 . Omayya rusarvoirs for intravintricular investigations! 

therapy . 


27. Op rating set for Parcutencous Nophrostomy and Por . 

cutin ou removal of kidncy stones with continuous irri . 

gation and sustion with ultrasonic lithotrite ctc . * 
28 . Ostomy Products (Appliancus) formanaging Colostomy, 

Illzostomy, Urut rostony, ille1l Conduit Urostomy 
Stori cascs such as bags, belts , adhesive soals or discs 
or rolls adhisivo removal , skin barriors micropirc surgical 
tap -s , bag closing cam 19 , karaya scals pasts or powder, 
irrigation sits, plastic or rubbor fac plates, fangos, na le 
Or fimal: urinary incontinuncy sits , skin : ls , in parts 

Sets , 
29 . Oxyg -nator and the following 2C 950ri -- 

(i) Arteri: Venous tubing . 
( ii ) Coronary Canulac . 
(ili) Filters. 

( iv ) Silistic tub : 9 for microsurgiry . 
30 . Pacemaker Wires. 
31. Patient cable for Pacemaker . 
32 . Plagtic Bags for Preserving Blood and its components, 
33. Plastic Disposable 3 -way connectors. 
34 . Portobl, intyrmittent positive , pressure breathing appera . 

tus and accessories. 
35. Pulmoflator. 
36 . R :spiraters including vintimters and 300 - gsort: s includ . 

ing nubulizers , T -connections, Raspirator and Yentl 

mtur to pati: nt connecting tubig and connections . 
37 . Singstaker tub :s-both plastic and metal, 
38 . Small portable punips for giving slow infusion of anti 

cancar drugs . 
39 . Suction Cath :ters . 
40 . Trachostomy tubog both plastic and metal. 
41. Trachostomy Tubs of plain PVC . 

Low Pressure PVC , 
Red Rubber Plain , and 

Rod Rubbur Cuff, d . 
42 . Tubing for monitoring pressure . 
43. Vascular grafts . 
44 . Various types of Cardiac Cath : turs including baloon 

tipped , doubl, human and thirmdilution catheters and 

PTCA catheters . 
45. Vintrilator used with anaesth :gia apparatus. 
B . Lif ; Saving equipmenttot so :cified in H :4ding A . 

Any oth r сquipin :nt including Accessories or spare part 
or both of such equipm :nt , whioh is curtifi d by the Director 
Genral, the Deputy Director G : n ;ral or th : Assistant 
Dis :ctor G :niral, Health Survious , New Delhi to be life saving 
equipm ! nt, accessorios Os Spire part and in resp . ct of which a 
Certificat ; to this cffct , in the form annexod huruto , is pro 
ducid to th : Assistant C . V .ctor of C :ntral Excise or an under 
taking å g acciptabl: to th : Assistant Coll : ctor is given , to 
furnish this cirtiſolt ; withit th : period as sp . cified by the 
Assistant Collector, failing which to pay duty I via blu therion . 

FORM 
Cortif :d that th ; equipment/accessory /sparc part . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Nam ; of th : equip ? :nt including accussory or spare part 
or bothofsuchequip dent)manufacturid by , . 
is lif : siving cquip nint, accossory or spare part and excm 
ption from prymint of ecxis , duty is recommended , 

Signature of Director Genocal/ 
Deputy Director General/Assistant 
Director Genral, Hjalth Services , 
Nuw Delhi. 

( F . No , L .27 /34 /86 -IRU ) 
GAUTAM RAY , Under Sccy. 
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